WikipediA 


Jukatek 


Jukatek on Jukatanin niemimaalla ja osissa 
Guatemalaa ja Belizeä puhuttu mayakieli. Äidinkieliset 
puhujat käyttävät nimeä maya. "Jukatek" on 
kielitieteilijöiden käyttöön ottama nimitys kielen 
erottelemiseksi muista mayakielistä. Jukatekia 
kirjoitetaan nykyään latinalaisella aakkostolla, joka 
saapui alueelle espanjalaisten valloittajien mukana. 

Aiheesta muualla 


■ • > Jukatekinkielinen VVikipedia hautomossa 


Jukatek 

Oma nimi Maaya t aan 

Muu nimi Jukateekki, Yukatek, Yucatec 

Tiedot 

Alue Yucatan 547 098, 

Quintana Roo 163 477, 
Campeche 75 847, 

Belize 5 000 


Puhujia 750 000 - 800 000 
Kirjaimisto latinalainen 


Kielitieteellinen luokitus 

Kielikunta 

Mayakielet 

Kieliryhmä Jukatek 


*Jukatek-Lakantun 

Kielikoodit 

ISO 639-1 

ei 

ISO 639-2 

myn 

ISO 639-3 

yua (http://www-01.sil.org/iso639-3/ 


documentation.asp?id=yua) 


Ohje 


Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jukatek&oldid=12869358” 


Sivua on viimeksi muutettu 12. maaliskuuta 2013 kello 19.05. 

Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike -lisenssillä; lisäehtoja voi sisältyä. Katso käyttöehdot. 
VVikipedia® on VVikimedia Foundationin rekisteröimä tavaramerkki. 
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